Ksiadz LEOPOLL 


Kanonik Katedralny Krakowski, 


przeżywszy lat 73, opatrzony SS, Sakramentami, rozstał sie z tym światem w dniu 20 Lipca 1884 i 


Wyprowadzenie zwłok do Kościoła Katedralnego na Wawelu nastąpi we Wtorek dnia 22 Lipca 
o godzinie 8 zrana, zkąd po odprawionem Nabożeństwie na Cmentarz Krakowski odprowadzone zostaną. 


Kapituła Katedralna Krakowska, zaprasza Szanowne Duchowieństwo i Wiernych do’ oddania 
ostatniej usługi Zmarlemu, 


KRAKÓW. — DRUK WŁ. L. ANCZYCA I SP. 


